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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी आती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separute l aging is glven to this part in order that it may be filed as a separate 

compilation 
--: - -- - - - - ---- -- - - - -- - 
वित्त मंत्रालय 

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) 

की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय 
( राजस्व विभाग ) 

समस्त उत्पाद शुल्क से , और 
अधिसूचना 

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के 

अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से , 
नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 1983 

छूट देती है । 
- सं . 279/ 83 - सीमाशुल्क 

2 . पैरा 1 के अधीन किसी अस्पताल उपस्कर के आयात को 

अनमोचित करते समय , निम्नलिखित दातों को ध्यान में रखा 
सा . का . नि . 767 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधि 

आएगा , अर्थात : 
नियम , 1962 (1962 का 62 ) को धारा 25 की उप - धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 

(1 ) ऐसे अस्पताल उपस्कर का , जिसकी बाबत इस अधि 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की , अधिसूचना सं . 17 -सीमा 

सूचना के अधीन छूट का दावा किया जाता है , 
शुल्क , तारीख 25 जनवरी , 1979 . को अधिक्रांत करते हुए , 

भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है ; और 
अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना 

( 2) ऐसा अस्पताल उपस्कर , जिसकी बाबत छूट का दावा 
आवश्यक है , ऐसे सभी उपस्करों , उपकरणों और साधित्रों को , 

किया जाता है , अस्पताल के चलाने या अनरक्षण 
जिनके अंतर्गत उनके फालतू पण , संघटक भाग और उपसाधन 

के लिए आवश्यक है । 
हैं किन्त जिनके अंतर्गत सपने वाली मदें नहीं है , जिन्हें 
इसमें इसके पश्चात अस्पताल उपस्कर कहा गया है ) और 

सारणी 
जिनका आयात भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 

1 . सभी ऐसे अस्पताल , जो निम्नलिखित द्वारा चलाए जाते 
मंत्रालय द्वारा या भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
द्वारा , नीचे की सारणी में विनिदिष्ट किसी अस्पताल में उप 
योग के लिए आवश्यक रूप में , साधारणतया या प्रत्येक मामले 

( क ) केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकार , संघ राज्यक्षेत्र 
में , अनुमोदित किया जाता है --- 

प्रशासन या स्थानीय प्राधिकारी; या 
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( ख ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन 

स्थापित संस्थाएं ; 
( ग ) सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय 

प्रवृत्त किसी विधि के कधीन रजिस्ट्रीकरा सोसाइ 
टियां और उपरोक्त खंड ( क ) में निर्दिष्ट प्राधि 
कारियों में से किसी के द्वारा नियंत्रित की जाने 
वाली सोसाइटिया । 


. कोई ऐसा अस्पताल , जो स्थापित किया जा रहा है और 
जिसकी बाबत उक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 
यह राय है कि : 
(1) ऐसे अस्पताल की स्थापना के लिए समुचित कार्य 

क्रम हैं ; 
( 2) ऐसे अस्पताल की स्थापना के लिए अपेक्षित समुचित 

निषिया बोर अन्य साधन है ; 
( 3) ऐसा अस्पताल दो वर्ष की अवधि के भीतर कार्य 

प्रारम्भ करने की स्थिति में होग ; और 
( 4) ऐसा अस्पताल , जब कर्ण करना प्रारम्भ कर देगा 

सब इस सारणी के पं. 1 या पैरा 2 या परा 3 या 
परा 4 में विनिदिष्ट किसी अस्पताल से सम्बद्ध 
होगा ; 


2 . सभी ऐसे अस्पताल , जिनके बारे में उक्त स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि 
ऐसे पर्त संगठनों द्वारा , जो उक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
मंत्रालय द्वारा , समय- समय पर , अनमोदित किए जाएं , 
पलाए जाते हैं या उनसे पर्याप्त सहायता प्राप्त करते हैं । 


तथा उक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उस आशय 
का प्रमाण -पत्र देता है : 


परन्त 


( क ) इस सारणी के पैरा 4 से सम्बद्ध किसी अस्पताल की 

दशा में , आयातकर्ता , उक्त अस्पताल उपस्कर की 
निकासी के समय सीमा - शुल्क सहायक कलक्टर के 
समक्ष यह साक्ष्य पेश करता है कि उसका उस परा 
के परन्तकों में विनिर्दिष्ट क्षतों के अनुसार 
पायात किया गया है । 


3 . सभी ऐसे अस्पताल , जिनके बारे में उक्त स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा , साधारणतया या प्रत्येक मामले में , 
यह प्रमाणित किया आए कि वे चिकित्सीय , शल्य चिकित्सीय 
या रोग निदान संबंधी उपचार न केवल जाति , पंथ , मल , वंश , 
धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना , उपलब्ध 
कराने के लिए चलाए जाते हैं बल्कि निम्नलिखित रूप में उप 
चार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जाते हैं : 
( क ) अपने सभी बहिरंग रोगियों में से औसतन , कम 

से - कम 40 प्रतिशत रोगियों को नि : शुल्क उपचार; 

और 
( ख ) सभी ऐसे अंतरंग रोगियों को नि : शुल्क उपचार , 

जो ऐसे परिवारों के हैं जिनकी मासिक आय पांच 
सौ रुपए से कम है और सभी अस्पताल प्लंगों में से 
कम - से - क 10 प्रतिशत पलंग ऐसे रोगियों के लिए 
आरक्षित रखना ; और 
उपरोक्त खंड ( क ) और खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट 
रोगियों से भिन्न रोगियों को , संबंधित रोगियों 
की आय के आधार पर या अन्यथा , युक्तियक्त 

प्रभारों पर उपचार । । 
4 . कोई ऐसा अस्पताल , जिसके बारे में उक्त स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय , ऐसे अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सीय , 
शल्य चिकित्सीय या रोग निदान संबंधी उपचार के प्रकार को 
या उस्की भौगोलिक स्थिति को या ऐसे वर्ग के रोगियों को , 
जिनको चिकित्सीय , शल्यचिकित्सीय या रोग निदान संबंधी 
उपचार उपलब्ध कराया जाता है , ध्यान में रखते हुए , साधा 
रणतया या प्रत्येक मामले में , यह प्रमाणित करे कि अस्पताल , 
यद्यपि वह उक्त उपचार के लिए प्रभार लेता है फिर भी , 
लाभ न कमाने के आधार पर चलाया जाता है , उक्त अस्पताल 
उपस्कर पर शुल्क के संदाय से इस अधिसूचना के अधीन छूट 
पाने का पात्र है : 


( ख ) आयातकर्ता, उक्त अस्पताल उपस्कर की निकासी 

के समय सीमा - शल्क सहायक कलक्टर को लिखित 
में यह वचनबद्ध करेगा कि आयातकर्ता , ऐसी 
अवधि के भीतर जो सीमा- शुल्क सहायक कलक्टर 
स निमित्त विनिदिष्ट सारे या ऐसी बढ़ाई गई 
अवधि के भीतर जो सीमा - शुल्क सहायक कलक्टर 
पर्याप्त हेतुक वशित किए जाने पर प्रत्येक मामले 
में अनुज्ञात करे , भारत सरकार के उक्त स्वास्थ्य 

और परिवार कल्लाग मंत्रालय से सा स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशालय से इस आशय का प्रमाण -पत्र पेश 
करता है कि 
(1 ) ऐसा अस्पताल उपस्कर उस अस्पताल में लगाया 

___ गया है ; और 
(2) ऐसे अस्पताल ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ; 
( ग ) आयातकर्ता , उपरोक्त ( ख ) में निदिष्ट प्रमाण- ग्न । 

युक्तियुक्त समय पर पेश करेगा ; 
आयातकर्ता , सीमा - शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा 
विदिष्ट प्ररूप में और राशि के लिए अन्न - पत्र 
निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आसद्ध 
करता है कि वह उक्त अस्पताल उपस्कर पर , - 
। यदि ऐसे अस्पताल द्वारा उसके लिए विनिदिष्ट 

अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है 
तो , जिसके बारे में सीमा- शुल्क सहायक कल 
क्टर के समाधान प्रद रूप में यह साबित नहीं 
होता है कि वह ऐसे अस्पताल में लगाया गया 
है , या 


परन्त यह तब जब कि ऐसे अस्पताल उपस्कर का , जिसकी 
बाबत छूट का दावा किया जाता है , ऐसे अस्पताल द्वारा विदेशी 
दाताओं से मुफ्त दान के रूप में आयात किया जाता है या विदेश 
में विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए गए दान में से क्रय किया 
जाता है : 

परन्त यह और कि यदि उक्त अस्पताल उपस्कर का विदेश 
में विदेशी मद्रा में प्राप्त किए गए दान में से क्रय किया जाता है 
तो विदेश में वान में दी गई निधियों को प्राप्त करने के प्रयोजन 
के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे अस्पताल को विवश में 
साता रखने की अनुशा दी गई है । 
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( 2 ) यदि ऐसे अस्पताल द्वारा उसके लिएविििष्ट 

अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता 

1, 
उदाहणीय शल्क के बराबर रकम का मांग किए 

जाने पर मंदाय करेगा । 
स्पष्टीकरण : -- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए , 

" 341 "T 

otat a TT, 
opran FUTH H ET , H , SUTTIST, 
क्लीनिक और प्रसूतिगह हैं , जिसम चिकि 
त्सीय , शल्य चिकित्सीय या रोग निदान सम्बन्धी 
उपचार किया जाता है । 
[ 9T. 480 / 96 / 83 - ÎT . T . 5 ] 

राजेन्द्र प्रकाश , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

No. 279 |83 -CUSTOMS 
New Delhi, the 30th September, 1983 
G .S .R . 767( E ).- - In exercise of the powers con 
fered by sub - section ( 1 ) of section 25 of the 
Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) , and in super 
section of the notification of the Government of 
India in Ministry of Finauce (Department of 
Revenue ) No. 17 - Customs, dated the 25th Jan 
uary , 1979, the Central Government, being satis 
fied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby exempts all equipment, apparatus 
and appliances, including spare parts, component 
parts and accessories thereof, but excluding con 
sumable items, (hereinafter referred to as the hos 
pital equipment), the import of which is ap 
proved , either generally or in each case , by the 
Government of India in the Ministry of Health 
and Family Welfare , or by the Directorate Gene 
ral of Health Services, Government of India , as 
essential for use in any hospital specified in the 
Table below , fron 


TABLE 
1. All hospitals run by 
(a ) the Central Government, a State Govern 

ment, a Union territory Administration 

or a local authority ; or 
(b ) institutions established by or under any 

law for the time being in force ; or 
( c ) societies registered under any law for 

the time being in force relating to re 
gistration of societies, such societies 
being controlled by any of the authori 

ties referred to in clause (a). 
2 . All such hospitals as may be certified by the 
said Ministry of Health and Family Welfare , to . 
be run or substantially aided by such charitable 
organisations as may be approved , from time to 
time, by the said Ministry of Health and Family 
Welfare . 

3 . All such hospitals which may be certified 
by the said Ministry of Health and Family Wel 
farc, either generally or in each case , to be run 
for providing medical, surgical or diagnostic 
treatment not only without any distincion of 
caste, creed , race , religion or language but also , 
(a ) free , on an average , to at least 40 per 

cent of all their outdoor patients; and 
(b ) free to all indoor patients belonging to 

families with an income of less than 
rupees five hundred per month , and 
keeping for this purpose at least 10 per 
cent of all the hospital beds reserved 

for such patients; and 
( c ) at reasonable charges , either on the 

basis of the income of the patients con 
cemed or otherwise , to patients other 
than those specified in clauses (a ) and 
( b ) . 


le items sories this spare par 


( i) that the hospital equipment in respect of 

able thereon under the First Schedule 
to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 

1975 ) ; and 
( ii ) the additional duty leviable thereon under 

section 3 of the said Custom Tariff Act . 
2 . In approving the import of any hospital 
equipment under paragraph 1 , regard shall be had 
to the following factors , namely : 
( i ) that the hospital equipment in respect of 

which the exemption is claimed under 
this notification is not manufactured in 

India ; and 
(ü ) that the hospital equipment in respect of 

which the exemption is claimed is neces 
sary for running or maintenance of the 
hospital. 


4 . Any such hospital in respect of which the 
said Ministry of Health and Family Welfare , 
may, having regard to the type of medical, surgi 
cal or diagnostic treatment available there , or the 
geographical situation thereof, or the class of 
patients for whom the medical, surgical of diag 
nostic treatment is being provided , certify either 
generally or in each case , that the hospital, even 
though it makes a charge for the said treatment , 
is nevertheless run on non -profit basis and is de 
serving of exemption from the payment of duty 
on the said hospital equipment under this noti 
fication : 

Provided that the hospital equipment in respect 
of which the exemption is claimed , is imported 
by such hospital by way of free gift from donor 
abroad or has been purchased out of donations 
received abroad in foreign exchange : 


- 
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Provided further that where the said hospital 

toms binding himself to pay , on demand , 
equipment has been purchased out of donations 

an amount equal to the duty leviable 
received abroad in foreign exchange, the hospital 

on the said hospital equipment, — 
has been permitted to maintain an account 
abroad by the Reserve Bank of India for the pur 

(i) If such hosptial starts functioning within 
pose of receiving funds donated overseas . 

the period specified therefor, as is not 

proved to the satisfaction of the Assis 
5 . Any such hospital which is in the process 

tant Collector of Customs to have been 
of being established and in respect of which the 

isntalled in such hospital, or 
said Ministry of Health and Family Welfare is of 
opinion -- - 

( ii ) if such hospital does not start function 
(i) that there is an appropriate programme 

ing within the period specified therefor . 
for establishment of the hospital, 

Explanation . — For the purposes of this notifica 
( ii ) that there are sufficient funds and other tion , the expression " hospital” includes any Insti 

resources required for such establish tution , Centre , Trust, Society , Association , Lab 
ment of the hospital, 

oratory , Clinic and Maternity Home which renders 

medical, surgical or diagnostic treatment. 
(iii ) that such hospital would be in a position 
to start functioning within a period of 

[ F . No. 460 96183 - CUS .VI 
two years , and 

RAJENDRA PRAKASH , Under Secy . 
(iv ) that such hospital, when starts function 
ing, would be relatable to a hospital 

. 280 / 83 -after 
specified in paragraph 1 or 2 or 3 or 4 
of this Table, and the said Ministry of 

1 . $ T . P . 788 (3 ) : - DAT Hore , fara sfer 
Health and Family Welfare certifies to fre , 1983 (1983 FT 11 ) a ST3T 45 7 39873T (4 ) 
that effect : 

Ater ufat, WHITE 1944 , 1962 (1962 T 52 ) 
Provided that — 

धारा 25 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
(a ) in the case of a hospital relatable to 

हुए , अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना 

आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
paragraph 4 of this Table , the impor 
ter produces evidence to the Assistant 

mit 397 AT 126 / 83 -TIER Trito , arter 23 6 , 1983 
Collector of Customs at the time of 

का निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात : 
clearance of the said hospital equipment Jopa afyaT # TTT # , SH 232 3713 
that the same is being imported in ac 

संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित म सं . और प्रविष्टि 
cordance with the conditions specified 

3jat : 147 gituant , erat : 
in the proviso, to that paragraph ; 

" 233 279 / 83 -FAH TIFF , T 30- 9- 1983 " , 
(b ) the importer shall give an undertaking 
in writing to the Assistant Collector of 

[ 41 . 460 / 96 / 83 - . FT . -5 ] 
Customs at the time of clearance of 
the said hospital equipment that the 

राजेन्द्र प्रकाश , अवर सचिव 
importer shall furnish certificates from 

NO . 280 /83-CUSTOMS 
the said Ministry of Health and Family 
Wealfare or from the Directorate Gene 

G . S .R . 768 ( E ) . - In exercise of the powers con 
ral of Health Services, Government of 

ferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of Cus 
India , within such period as the Assis 

toms Act, 1962 (52 of 1962 ) , read with sub -sec 
tant Collector of Customs may specify 

tion ( 4 ) of section 45 of the Finance Act , 1983 
in this behalf or within such extended 

( 11 of 1983 ), the Central Government, being satis 
period as the Assistant Collector of Cus 

ficd that it is necessary in the public interest so to 
toms, on sufficient cause being shown , 

do, hereby makes the following further amendment 
may allow in each case, to the effect — 

in the notification of the Government of India in 
(i) that such hopsital equipment has been the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) 
installed in the hospital, and 

No. 126 /83-Customs, dated the 13th May , 1983, 

namely : 
( ii ) that such hospital has started func 
tioning; 

In the Schedule to the said notification , after 

Serial No . 232 and the entry relating thereto , the 
(c ) the importer shall furnish , at the ap 

following Serial No. and cntry shall be inserted , 
propriate time, the certificates referred 

namcly : 
to in (b ) ; 

“ 233 No. 279 /83- Customs, dated 30 - 9 - 1983 ” . 
( d ) the importer cxccutes a bond in such 

[ F . No. 460 9683- Cus . V ] 
form and for such sum as may be spe 

RAJINDER PRAKASH , Under Secy . 
cified by the Assistan Collector of Cus 
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